Antoni Czaykowski 


b. profesor prawa polskiego na Uniwersytecie petersburgskim, 


urodzony w Krakowie dnia 13 Czerwca roku 1816, umarł w Petersburgu 
dnia 9 Lutego r. 1873. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


za jego duszę odbędzie się w kościele 00. Kapucynów we Czwartek dnia 27 b. m. 
o godzinie 10 rano, na które siostra i bracia zmarłego zapraszają Przyjaciół, Znajomych 


i pobożną Publiczność. 


drukarni L. Paszkowskiego w Krakowie. 
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